Laboratorul 6 Nume student si grupa TUNERUL TV Scopul: (se formuleaza in baza materialului de studiu si a activitatii practice desfasurate) - Probleme parcurse: 1 Identificarea circuitelor functionale dupa schema electrica Aparate si materiale utilizate * receptorul TV si circuitul platforma de studiu; * diferite tipuri de selectoare de canale; * schema bloc si schema electrica a tunerului TV; Mod de lucru Cu ajutorul schemei bloc si a schemei electrice se identifica cele doua parti ale tunerului (selectorului de canale) si etajele componente ale acestora Se retin tipurile componentelor electronice utilizate si particularitatile de constructie si functiunile acestora Folosind schema bloc si schema electrica a selectorului se identifica circuitele de alimentare si de comutare - programare a canalelor, bornele de acces, punctele de masura si control la pinii de conectare ai selectorului la placa de baza ATENTIE ! NU ATINGETI CU MANA BORNELE DE MASURA SI CONTROL ALE PLATFORMEI DE STUDIU ! 2 Masurarea tensiunilor de programare si de acord Aparate si materiale utilizate * receptor TV cu circuit de studiu atasat; * antena TV; * aparat electric de masura; * voltmetru electronic si/sau osciloscop; Mod de lucru * Se pregatesc si se interconecteaza aparatele si materialele pentru efectuarea masurarilor; * Se alimenteaza si se porneste receptorul TV; * Se acordeaza receptorul TV in mod corespunzator pentru receptie optima pe fiecare canal TV prestabilit (minim 3 canale); * Folosind voltmetrul de c c se masoara pentru fiecare canal in parte, la bornele platformei de laborator: * toate tensiunile prin comutarea succesiva a benzilor TV: B I, B III si B IV-V; * tensiunea de varicap UVAR ; * tensiunea de RAA, URAA * Pentru canalul cu receptia de cea mai buna calitate se masoara cu voltmetrul electronic sau osciloscopul valoarea tensiunii de frecventa intermediara de la iesirea selectorului; * Valorile tensiunilor masurate pentru fiecare canal / program TV se trec in tabelul 1 1 * Se apreciaza calitate imaginii TV si deteriorarea acesteia datorita zgomotului, potrivit reglementarilor ITU-R BT 500-9: Calitatea imaginii TV (Q) Deteriorarea imaginii de catre zgomot 5 Excelenta 5 Imperceptibil 4 Buna 4 Perceptibil dar nesuparator 3 Acceptabila 3 Putin suparator 2 Saraca 2 Suparator 1 Rea 1 Foarte suparator Tabelul 1 Rezultatul masurarilor la pinii selectorului de canale Canalul sau programul TV Banda TV* Tensiune Banda [V] Tensiune RAA [V] Tensiune Varicap [V] Calitatea imaginii TV (Q) I III IV - V I III IV - V I III IV - V *Banda II este specifica doar selectoarelor din norma CCIR D/K * Tensiunea de RF de la iesirea selectrului este = CONCLUZII desprinse din determinarile efectuate: - Intrebari: 1) Din ce considerente selectorul este realizat in forma compacta, compartimentat si dispus intr-o incinta metalica; 2) Care este efectul intreruperii circuitului de aplicare a tensiunii de RAA la selector, asupra functionarii receptorului TV? Dar al intreruperii circuitului CAF? 3) Care este marimea benzii unui canal TV? Raspuns: 1 Nota: In toate cazurile Concluziile sunt personale, scurte si se refera la scopurile si problemele studiate TUNERUL TV Page 2 